ὍπαΝΙΝ ΒΥ. 


ο. [2 ΡΑΠΤ ΑΕΒΟΞΡΑΟΕ [ΤΌ 


ἨΑΝΚΕ5ΒύΒΎ, ΟΝΤΑΒΙΟ, ΟΑΝΑΌΑ. 


ον ΓΙ 
ὄ ΟΗΕΟΚΕΙ ΑΡΡΒΟΝΕΟ. ΟΡΑΜΙΝΟ ΝΟ. 
ο 7 α- ας δι 
ΡΑΤΕ. ττιε 


πεν. Α 
ϑΗΕΕΤ 1 ΟΕ 1 


00.01.21 


ΗΑΝΟΙΕ (ΝΕΒ) 
ΝΕΝ Ι550Ε 


5ΟΑΓΕ 


11 


«| /- 40.128 (ΤΥΡ) 


ΒΕ 


| 
ο . 4.25 


Οοργτίφπί 2000 Ὀγ ΡΑΒΤ ΑΕΒΟΒΡΑΟΕ ιτο 


κ ο 58 


ΜΑΤΕΡΙΑΙ: ΝΥΙΟΝ ΨΕΒ (ΒιΑοκ) 0.06 ΤΗΙΟΚ ουτ ΨΙΤΗ ΗΟΤ ΚΝΙΕΕ 
ΤΟΙΕΠΑΝΟΕΣ ΑΠΕ ΡΕΚ ΒΑΒΤ Ω5Ι 018 υΝιΕς55 ΟΤΗΕΡΜΙΣ5Ε ΝΟΤΕΡ 


